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7. Ortografla. 


Fonemas 

Signo ortogr^- 

Signo ortogr^- 

Observaciones 


fico corres- 

fico diferente al 



pondiente al 

del espanol. 



espanol. 



Vocales 




i, u,e,a 

i, u, e, a 


M^s *f^cil para 

i 


i 

mecanografiar. 

v-'i. ^ 


1, u, a 

Mas fdtcil para 

i ? 


?, e 

la escritura 
cursiva. 

Consonantes 




P,t 

P,t 



k 

c, qu 


qu antes de i, e 
y c en- los otros 
casos. 

s,z 

s,z 



§ 


sh 

Slmbolos co- 
miSnmente usados. 

ff 

ch 



X 

J 



h 

h 



1, m,n, n 

1, m,n, n 



w 

u 



y 

y 



9 


• 


Rasgo Suprasegmental 



' (acento) 


Cuando no est^ 
en la sflaba 
pendltlma. 
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